[Jahr| März | April | Mai | Juni | Juli | August _| Jahr 
al 0-20 [ sr reo | era [or 121 [122 Bass 15 Tag 
St. ı|2|3)als|6| 7| 8| | 10| ıı | ı2 Std. 


OOND TUT PWUOND— 


Effektive Zeit 3,9452054 Effektive Zeit 3,9452054 
aufgerundet auf 4 Minuten. 6 Monate RRL 1939 aufgerundet auf 4 Minuten. 6 Monate RRL 1939 


A ee Te Ei Blake |= 2Sene [2 ort en 
(Tag | 184 - 213] 214 - 242] 245 - 27a] 275 - 305] 306 - 336|397 - 365| Tag 


STETTEN ET ETBRENRTSRCHRCHRTARTERCHIECHREIEIETAREGHIETRETN 


